syn konduktora kolei Północnej, 


przeżywszy lat 37, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 31 lipca 1903 roku. 


W nieutulonym żalu pozostała matka wraz z braćmi Zmarłego zaprasza Krewnych, Przyjaciół, 
Kolegów Zmarłego i pobożną Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w niedzielę 
dnia 2 sierpnia b. r. o godz. 4 popołudniu z krypty kościoła XX. Pijarów, wprost na cmentarz. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 3 sierpnia b. r. o godzinie 8-mej rano w kościele 
parafialnym św. Floryana. 


Zakład pogrzebowy Jana Wolnego ul. św. Tomasza L. 4. Filia ul. Kopernika L. 6. Czcionkami drukarni Zwiazkowej w Krakówie. 


